HITACHI 

日立プラズマテレビ-液晶テレビ専用壁掛けユニット 

形名 


TB-PKF0081 設置説明書 

( このたびは日立プラズマテレビ-液晶テレビ専巧壁掛け ユニッ トをお買い上げいたださ、まことにあり、 
びとラございました。正し< お使いいただ < ために、この「設置説明書」をよ < お読み < ださい。 

お読みになつたあとは、必ず保管してください。 

◎ このプラズマテレビ•液晶テレビ壁掛け ユニッ トは、次の 日立プラズマテレビ•日立液晶テレビ 専用でず。 


【取付け巧ま聲品】 



プラズマテレビ 

液晶テレビ 

32V 

- 

L32-HR01 ， L32-H01 ， L32-HR100CS, W32L-HR 90001 

W32 し H 90001 W32L-H90, W32L-HR 8000, W32L-H 8000 

37V 

P37-HR01, P37-H01 ， P37-HR100CS, W37P-HR9000. 

邮 37P-H 9000, W37P-H90, W37P-HR8000. W37P-H 8000 

L37-XR01. L37-X01. W37L-HR9000, W37L-H9000, 

W37L-HR8000. W37L-H8000 

4 吕 V 

P42-GP08, P42-XP07. P42-HP0 目， P42-XP05. P42-HP0 己， P42-HP03, P42-XP03. 
P42-HR02, P42-HV01 ， P42-HR01 ， P42-H01, P42-HR100CS. W42P-HR9000. 

W42P ， H9 加 日 1 W42P-HR8000, W42P-H8000 

- 

4 巨 V 

P4 色 - GP08, P4 色 - XP07, P4 巨 - XP0 已， P46-XP03 


50V 

P50-GP08, P 己 0-XPII7, P 巳 0-XP0 己， P50-XP03, P50-XR02, P50-HR02, P50-XR01, 
P50-H01 

— 


※巧象機種には、機種名末尾に"-1"、 11-2’ などの付いた改良機種ちありまずび、八イフンま号無しの化表機種に読み替えてください。 
※本適用機種の記載は2011年 S 月現在のちのであり、最新の適用機種と組付け説明は日立コンシューマエレクト□ニクス（株）の 
V WE 日の製品情報 「 httpy / av . hitachi . co . jp / tv /」 をご覧頂き、最新のオプション設置説明書をご覧ください。 


■ プラズマテレビ-液晶テレビの取付けには特別な技術が必要でず。 

お客様による工事は一切行わないでください。 

■ 設置は、必ず取付け工事業ちに依頼してください。 

■ 取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。 

■壁掛けユニットを壁面に設置後、壁掛けユニットを撤去しまずと、堅面に取付けネジ類の巧やアンカーボル 
卜び巧りまずのでご了承ください。またプラズマテレビ-液晶テレビを長期間ご使用になりまずと、プラズ 
マテレビ-液晶テレビの熱や空気の流れで壁面び変色ずることがありまずのでご了承ください。 


◎ P ぶ売店様、工事店様へ 

• お客様の安全のため取付け場所の強度には、プラズマテレビ-液晶テレビおよび壁掛け ユニッ トの荷重に 
耐えるよラ十分ま意のラえ、設計施工をお願いいたします。 

• 各取付けに際しては、必ず2人 LU 上で行ってください。 

•設置説明書で指定されているネジ類は全数確実に締めつけてください。 


部品構成図 



部品袋に収納してありまず ^ 



M 6 X 16 
ネジ1日本 



M 已〜日用 
平ワッシャ ー 8個 



M 4 X 8 
サラネジ8本 



M ] 日〜12巧 
平ワッシャ ー8 個 



01シ U —ズ用取付部品 


] 本 



(液晶用） 

M 目 X 3日ネジ4本 
(PDP 用） 

M 目 X 2已ネジ4本 
スぺーヴ ー 4個 



タイベース]個 








































































A 


使用上のご注意ミ全に正しくお使いいただくために 




絵表示について 


♦製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止ずるために、次のよラな 
絵表术をしています。 


A 警告 

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能 
性び想定される内容をおしています。 

A ま后、 

■この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定 
される内容および物的損害の発生び想定される内容をおしています。 


A 

■この記号は注意（警告を含む）を促す 
内容を示します。 

A 

ま意卜般） 


Q 

■この記号は禁止の行為であることを 
术しよ9 〇 

0 

禁止卜般） 

分解禁止 

• 

■この記号は指示の行為であることを 
术しよ9 〇 

〇 

指示卜般） 

を 

電源プラグを 
コンセントか5巧くこと 


安全上のごを意 


A 警告 





電源プラグを販売店へ 
コンセントか連絡を 
ら抜く 


■異常び発生した5プラズマテレビ-液晶テレビの電源プ 
ラグを巧を、人び近寄れないよラ処置してください。 

万一、 -プラズマテレビ-液晶テレビのガタや振動び激しい、 

-取付けネジや部品のゆるみやはずれびある、 

などの異常状態でご使巧になると、傷害の原因になりまず。 

異常び発生したらずぐに、 

①プラズマテレビ • 液晶テレビの電源スイツチを OFF にしてください。 
③電源プラグをコンセントから抜いてください。 

③ 人び近寄れないよラ□ープを張るなどの処置をしてください。 

④ 販売店に連絡してください。 


0 

赢し W 外 


■壁掛けュニットの設置や取付けの移動を行ラ際は、必ず 
販売店に依頼してください。 

誤った設置や調整はプラズマテレビ-液晶テレビび落下してけびの 
原因になります。 
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設置場所について 


A 警告 


石冒ボードや 



必要に応じて同捆のワッシャーを 
使用してください。 


■壁掛けユニットを設置ずる壁面は、プラズマテレビ’ 
液晶テレビと壁掛けユニット等の総合荷重に長期間 
十分耐え、また地震や想定される震動やが力に十分 
耐える施工を行ってください。 

誤った取付けを行った場合、プラズマテレビ-液晶テレビび落下 
して傷害の原因にな0まず。 

* 壁が木造の場合の取付け 

荷重は必ず柱や間柱に持たせるよラにし、強度び不足する場合は補 
強して<ださい。石青ボードや薄い合板の壁面に直接取付けないで 
ください。ネジ等は壁構造や材質に最適な巿販品をおホめください。 

* 壁がコンクリートの場合の取付け 

プラズマテレビの荷重に十分に耐える市販品のアンカー類をおホめ 
<ださい。 


【（プラズマテレビ•液晶テレビ+壁掛けユニット）の合計 質量】 


P 已 0- GP 08 

(28 .已 kg )+ 壁卸すユニット (3 .日 k 巨)+専巧アタッチゾント （1.1 k 巨} = 33.3 k 巨 

P 已 0- XP 07 

(2 日. 2 kg )+ 壁巧けユニット (3.6 k 巨)+専用アタッチゾント （1.1 k 巨)= 33.9 k 巨 

P 已 0- XP 0 己 

(26 .日 kg )+ 壁巧けユニット (3.6 k 巨)+き用アタッチゾント （1.1 k 巨)= 31.6 kg 

P 已 0- XP 03 

{33.1 kg )+ 壁巧けユニット (3.6 k 巨)+き用アタッチゾント （1.1 k 巨)= 37.8 k 巨 

P 已 0- XR 02* 

{43.1 kg )+ 壁おけユニット (3 .日 k 巨)+専用アタッチゾント （1.1 k 巨} = 47.8 k 巨 

P 已 0- HR 02* 

{40.7 kg )+ 壁卸すユニット (3 .日 k 巨)+専巧アタッチゾント （1.1 k 巨}二4己 4 k 邑 

P 已 0- XR 01 

(47.0 k 旨)+壁掛けユニット （3 .巨 k 旨）二 50.6 kg 

P 42- HR 02* 

{32.2 kg )+ 壁卸すユニット (3 .日 k 巨)+専用アタッチゾント （1.1 k 巨} = 36.9 kg 

P 已 0- H 01 

(40.7 k 旨)+壁掛けユニット （3 .巨 k 旨）= 44.3 k 居 

P 4 白 - GPOS 

{25.7 kg )+ 壁巧けユニット (3.6 k 巨)+き用アタッチゾント （1.1 k 巨)= 30.4 kg 

P 4 巨- XP 07 

{26.2 kg )+ 壁卸すユニット (3 .日 k 巨)+専巧アタッチゾント （1.1 k 巨} = 30.9 kg 

P 4 巨- XPO 已 

(24 .日 kg )+ 壁卸すユニット (3 .日 k 巨)+専巧アタッチゾント （1.1 k 巨> = 29.目 kg 

P 4 白- XP 03 

巧旺 lkg )+ 壁巧けユニット (3.6 k 巨)+き用アタッチゾント （1.1 k 巨)= 34.8 kg 

P 42- GP 08 

{22.31<が+壁巧けユニット(3.6[<巨)+き用アタッチゾント（1.化巨)= 27.01<巨 

P 4 吕- XP 07 

{22.8 kg )+ 壁おけユニット (3 .日 k 巨)+専巧アタッチゾント （1.1 k 巨} = 27.5 k 巨 

P 42- HP 06 

{24.4 kg )+ 壁おけユニット (3 .日 k 巨)+専用アタッチゾント （1.1 k 巨 > = 29.1 k 巨 

P 4 吕- XPO 已 

(20 .日 kg )+ 壁おけユニット (3 .日 k 巨)+専用アタッチゾント （1.1 k 巨> = 2己目 kg 

P 4 吕- HPO 已 

{25.21<が+壁巧けユニット(3.6[<巨)+専用アタッチゾント（1.化巨)二29.91<巨 

P 42- XP 03 

{26.5 kg )+ 壁巧けユニット (3 .日 k 巨)+専用アタッチゾント （1.1 k 巨)= 31.吕 kg 

P 42- HP 03 

{25.1 kg )+ 壁卸すユニット (3 .日 k 巨)+専巧アタッチゾント （1.1 k 巨} = 29.8 k 巨 

P 42- HV 01 

(吕日.已 k 旨)+皆掛けユニット （3 .已 k 旨）二 33.2 kg 

P 42- HR 01, P 42- HR 1 OOCS 

记日 .9 k 旨)+壁掛けユニット （3 .巨 k 旨）二 33.5 kg 

P 42- H 01 

(28 .巨 k 旨)+壁掛けユニット （3 .巨 k 旨）二 32.2 k 居 


W 42 P - HR 9000 

口 4.8 k 居)+壁測ブユニット (3.6 kg ) = 38.4 k 居 

W 4 吕 P - H 9000 

口4.0 k 居)+堅測ブユニット (3.6 kg ) = 37.巨 k 邑 

W 42 P - HR 8000 

(37.9 k 色)+ 壁掛けユニット （3.6 kg ) = 41.5 kg 

W 42 P - H 8000 

(36.6 kg ) + 壁掛けユニット （3.6 kg ) = 40.2 kg 

P 37- HR 01, P 37- HR 100 CS 

(28.7 k 色)+壁掛けユニット （3.6 kg )= 32.3 k 居 

P 37- H 01 

(26 .日 k 色)+壁巧けユニット （3.6 kg ) = 30.己 k 旨 

W 37 P - HR 9000 

(2 日.已 k 居)+壁測ブユニット (3.6 kg ) = 33.1 k 旨 

W 37 P - H 9000, \/\/37 P - H 白0 

(28.7 k 色)+壁掛けユニット （3.6 kg )= 32.3 k 居 

W 37 P - HR 8000 

(31.8 kg ) +壁掛けユニット (3.6 kg ) = 3已 .4 k 居 

W 37 P - H 8000 

(30 .己 k 色)+壁掛けユニット (3.6 kg ) = 34.1 kg 

W 37 L - HR 9000 

(24.6 kg ) +壁測ブユニット (3.6 kg ) =吕瓦 2 k 居 

W 37 L - H 9000 

(23.8 k 居)+堅挪ブユニット (3.6 kg ) =吕 7.4 k 旨 

L 37- XR 01 

(22 .日 k 色)+壁掛けユニット （3.6 kg )= 2白.己 kg 

L 37- X 0 1 

(21.9 kg ) +壁掛けユニット (3.6 kg ) = 2已.己 kg 

W 37 L - HR 8000 

(27.1 k 居)+壁巧けユニット （3.6 kg ) = 30.7 k 邑 

W 37 L - H 8000 

(2 已 .8 k 居)+壁挪ブユニット （3.6 kg ) = 吕 9.4 k 居 

L 32- HR 01, L 32- HR 100 CS 

(20 .巨 k 居)+堅挪ブユニット （3.6 kg ) = 吕 4.2 k 居 

し3吕 - H 01 

(19.4 kg ) + 壁掛けユニット （3.6 kg )= 23.0 kg 

W 32 L - HR 9000 

(21. Ok 居)+壁掛けユニット (3.6 kg ) = 24.巨 kg 

W 32 L - H 9000, VVS 吕し - H 白0 

(20.2 k 居)+壁巧けユニット （3.6 kg ) = 吕 3.8 k 居 

W 32 L - HR 8000 

(22.1 k 居)+堅巧けユニット （3.6 kg ) = 吕已 .7 k 居 

W 32 L - H 8000 

(20.8 k 居)+堅掛けユニット (3.6 kg ) = 24.4 k 居 


《 P 已 0-GP08, P46-GP08, P42-GP08, P 已 0-XP07, P46-XP07, P42-XP07, P42-HP0 白， P 已 0-XP0 已, 
P4 日- XPO 已， P42-XP0 已， P42-HP0 已， P 已 0-XP03, P46-XP03, P42-HP03, P42-XP03, P 已 0-XR02, 
P 已 0-HR02, P42-HR02 を取付ける際は、付属のアタッチメント金具をご使用ください。 
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A 注意 



■温度や湿度の局いと 
ころや水のかかると 
ころに取付けないで 
<ださい。 

乂災や感電の原因に 
なることびありま 
す。 





■エアーコンディ 
シヨナーの吹出 
し、吸込み□のそ 
ばに取付けないで 
<ださい。 

■ほこりや油煙、た 
ばこの煙のをい場 
所に取付けないで 
<ださい。 

乂災の原因になるこ 
とびあります。 



■振動のをいところ 
や衝撃や大をな力 
びかかるところに 
取付けないでくだ 
さい。 

落下や破損による傷 
害の原因(しなること 
びあります。 


0 



■通風孔をふさびな 
いで < ださい。ま 
た周囲に十分に距 
離をとり通風をさ 
またげないよラに 
して < ださい。 

内部び高温になって 
乂災の原因になるこ 
とびあります。 


■壁掛けユニットは 
垂直面 LU 外の壁面 
には取付けないで 
<ださい。 

内部び局温になって 
义災の原因になるこ 
とびあります。 

また落下による傷害 
の原因になることび 
あります。 


■直射日光や強い光 
の当る場所に取付 
けないで < ださい。 

明るすざるところで 
のご使用は目を疲れ 
させます。 




































































置するとき 


A 警告 



■ボルトやネジ類は 
所定の場所に確実 

1 に締めつけてくだ 

さい。 

プラズマテレビ•液 

J 晶テレビび落下して 

けがの原因になりま 
す。 

rv 

〇 

知 

を ■テレビ取付金具の引 

1 掛けつめび壁金具の 

1 切欠さに確実に入っ 

1 ていることを確認し 

1 て < ださい。 

1 プラズマテレビ•液晶テ 

1 レビび落下してけがの 

/ 原因になります。 

1 

0^^ 

巧■部品を改造したり、 
r 正規の使いかた勝 

の使いかたをしない 
^で < ださい。 

^ プラズマテレビ■液晶 
^テレビび落下してけ 
びの原因になります。 

i 

〇心 

N 

■設置作業は必ず2人 
)1 1 U 上で行ってくださ 

H い。 

/( 重量物び落下してけびの 

A 原因になります。 

3 飲 

J 


■頭や顔、手足をぶつ 
ける場所に設置しな 
1 いでください。 

aI 

■指を挟まないよラに 
注意してください。 


,設置方法 


壁金具の組み立て 


■壁金具（上）、（縦）、（下）を M4X8 
サラネジ8本で組み立ててください。 


M4 X 8 
サラネジ X 8 本 
















































P 已 0 - GP08 , P 已 0 - XP07 , P 百 O - XPO 已 m がの寸ミ去 I まち表に示ず 
仪1〜※ 7) 


〔己 OV 型)（プラズマ） P 已 0 - XR0 1 . P 已 0 - H0 1 


*1 240.1己已〇 



*10 已 

109.1 


※寸法は P 已 0 - H01 を示ず。 


1. 各種の壁に対応ずる市販のアンカー類およびネジ等を4組 L ツ上用意してください。 

2. 本設置説明書の安全上のごを意の設置場所についてをよくお読みのラえ、プラズマテレビ-液晶テレビの壁面への適 
切な設置場所をミ夫めて < ださい。 

3. プラズマテレビ-液晶テレビの外形および画面センターと壁金具の取付巧の位置関係は図のよラに設定されていまず。 
図に従って壁面にアンカー処理、下巧処理等を必要に応じて行ってください。 

プラズマテレビ-液晶テレビの寸法は機種により多み異る場合びありまず。 

• 壁面の強度やネジの保持強度び十分確保でさるか確認してください。 


(_ 50V 型^ (プラズマ） P 已 0 - GP08 , P 已 0 - XP07 , P 已 0 - XP0 已， P 已 0 - XP03 , P 已 0 - XR02 , P 已 0 - HR0 吕 

( P 50- GP 08, P 已日 - XP 日7, P 50- XP 05, P 50- XP 03, P 50- XR 02, P 50- HR 02 を取付ける際は、付属のアタッチメント金具をご使用ください。) 


壁面取付巧20 X 12長円 （40 か所） 


1吕33(※り 


プラズマテレビ外形 


400 


93 

跨3) 


80 


3 - -©- 1 -€ 

中 

)-- ffi - 1 ホイ 

1 


画面中む 

1 

1 


卜1 

みィ 

1 r 

>ホ ； 

ホイ 


2已〇 


3已〇 


壁面取付巧2日 X 12長円 （40 か巧） 


プラスマテレビがあ 


百 


鸟 


S - み ■< 


函巧中む 


f かホ 
亡 ，- r 


ド みみ 


も 


ホ - 


4卜 "4 卜か 





アタッチメント金具 



P 已 0- XP 03 

P 50- XR 02 

P 已〇 - HR 02 


1242 

1240 

《2 

804 

803.4 

《3 

98 

103.9 

※斗 

103.2 

38.2 

※已 

198.8 

263.8 

※巨 

204.2 

138.6 

ぷ7 

42狂已 

427.9 


壁金具の壁面への取付け 



の扣8 
りののの※ 


苗9 


0' のブブ 
909ブ※ 


88ブ W 


h の9广 

叫981.※ 


ブの 8ブ W ブの 



0のの 


(累)008 


(マ※) 

w.ecu 


(卜※ )6^17 


(的※) 
助’助の一 




芦 


---- 帝 


冀 


•す 


奇- 




近※) 

ブ 0 W 


ブ3 


穿2 
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画面中'。 


冊 卜か 


器 



已已〇 


710 


P 46- GP 08, P 46- XP 07, P 46- XP 0 已けがの寸法はも表に示ず(《1~※已) 

(プラズマ） P 42- GP 08, P 42- XP 0：7, P 42- HP 06, P 42- XP 0 己， P 42- HP 05, P 42- XP 03, P 42- HP 03, P 42- HR 02 

(P42-GP08, P42-XP0 ス P42-HP0 日， P42-XP0 巳， P42-HP0 巳， P42-XP03, P42-HP03, P42-H02 を取付ける際は、 
付属のアタッチメント金具をご使用ください。） 

1044(※り 壁面取付の 0 X に長円 （40 か所） 


プラスマテレビ«形 



0吕 V 型 ） 


卜面 

苗を 


P 42- GP 08, P 42- XP 07, P 42- XP 05 攻夕1•のゴミ去 I まち表に示ず1〜《7) 


(42 V m ) (プラズマ） P 42- HV 01， P 42- HR 01， P 42- H 01， P 42- HR 100 CS 

壁面取付巧 20 X 1 2長円 （40 か所） 


〔4已 V 型)（プラズマ） P 46- GP 08, P 46- XP 07. P 4 巨- XP 0 已. P 46- XP 03 

(P46-GP08, P4 日- XP07, P46-XP05, P46-XP03 を取付ける際は、付属のアタッチメント金具をご使用ください。) 

壁面取付巧吕 0X 12長円 （40 か巧） 


1]已3(※り 


プラズ7テレビ外巧 


400 


日3げ’3) 


\ 80 




A 



2已〇 


フラスマテレビ列お 


左 


巧 




卜 ■ af •产 


画面甲む 




•• L 


トホ #も 

i •* 




を 



アタッチメント金具 


アタッチメント金具 



P 46- XP 03 


1162 

《2 

758 

《3 

98 

※斗 

161.7 

※已 

40巨 



P 42 -HP 己6 

P 42- HP 0 己 

P 42- XP 03 

P 42- HP 03 

P 42- HR 02 

《1 

1045 

1084 

1082 

《2 

巨71 

711 

710.7 

《3 

100 

98 

9日.己 

《4 

48.2 

73.2 

93.2 

※己 

2已3.扫 

吕 28.8 

吕08.8 

※已 

81.7 

127.7 

147.6 

《7 

361 

382 

381.9 



巧※) L 卜9 


守※) 

等 


(卜※二 9 e 


(的變 

扣'のの W 



0 S 


{^※一寸の卜 


{的※)的导 

8,8完一「{寸※) 

卜 d 9^ 



ブ9 8ブ W ブ9 



ブ的穿5 ブ的 
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みみみ A 




画面中む I 


I 

-6 J- -EJ- -« 3- 


2 已〇 


3 已〇 


4已〇 


已已〇 


710 


LD 

CD 


,12已 


8 


プラスマテレビか形 


每をみみ 


み- 


告争ずみ 


告告坤和 


函面中む 


す 


為ホホホ 


ホホ- 




違吃 




250 


3已〇 


4已〇 


已已〇 


710 


(プラズマ） P37-HR0 1, P37-H0 1, P37-HR 1 00CS 

壁面取付巧20 X 12長円 （4 日か所） 


960 


プラズマテレビが形 



(プラズマ） W42P-HR 9000, W42P-H 9000, W42P-HR 8000, W42P-H 8000 

壁面取付巧20 X 12長円 （4 日か巧） 


〔42V 型) 


〔37V 型) 


9•の W 9 


トブ£ 




国 


£»-&1 

3过 


ro . s ^ 




妾 

















































































































































〔 37V 型）（プラズマ） W37P-HR 900 0. W37P-H 900 0. W37P-H90. W37P-HR 800 0. W37P-H 8000 


马 


み 




画面中似 


冷 


がホみ 


ェ 


-みホ 

• » 


みみずを 


ホホ 


-€3- -¢3- 


-4 - 


2 已〇 


3已〇 


450 


己己0 


710 


L37-XR01 ， L37-X01 


壁面取付巧 20 X 1 2長円 （40 か所) 


927 


液晶テレビ外形 




( ； 37V 型 " ）（液晶 ) 



2 已〇 


350 


4已〇 


已已〇 


710 


プラズマテレビ外形 


1049 


壁面取付巧20 X 12長円 （40 か巧） 


的ブの 


ブ ’9 の 9‘9 广 W 6’OOL 





え 

ず 


夺 

寺 

A A A 

_ L 

中ホみ 

A - A - 

叫 ， 

-9 -ホ 

声: 

-置 



画面中む 





— 

— 

厂 

V 


999 


w . こ 


ro 現 


m ’ ブ m 广 


L が L 
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._ ^ _► 


450 


已已〇 


710 


※ 寸ミ去 I ま W37L-HR9000. W37L-H9000 を示ず 


〔 32V 型）（液晶） L32-HR0 1 ， L32-H0 1 ， L32-HR 1 OOCS 

壁面取付巧20 X 12長円 （40 か巧) 


804 


液晶テレビ外形 


ホ * . H 旱 ホ う 


みみ- 


よ - fe - 


-みみ 


みみ伊 


画面中む I 


ェ 




ホを • P - 






みみ- 

♦ ♦ 


を皆を三 




画面中瓜 


がホホ 


♦ a 


ィトィト 


ェ 




みず乎 


ホホ- 


ホ 

つ巨 


-4 - -t 


ィト-€卜 


を 


2已〇 


2已〇 


350 


450 


已已〇 


710 


の 

の 



〔 37V 型）（液晶） W37L-HR 900 0. W37L-H 9000, W37L-HR 800 0. W37L-H 8000 

壁面取付穴2日 X 1吕長円 （40 か所） 


液晶テレビ外形 


※吕 49.4, 939.已 


マ’0ブ9 


3’品 L 




s’oro 广 


寸9 ro 寸別 ブ g 


9’999 .の’ブのの※ 


芸卜 

巧ブト※ 


6’89の’の※ 


別’的 

WK 約※ 


S おこ 

0 L L 《 I 
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〔3吕 V 型）（液晶） W 32 L - HR 9000. W 32 L - H 9000, W 32 L - H 90. W 32 L - HR 8000, W 32 L - H 8000 


※寸ミ去は W 32 L - HR 9000, W 32 L - H 9000, W 32 L - H 90 を示す 


4. 壁取付金具を壁面にしっかりと取付けてください。 

• 壁金具を固定ずるネジは、壁の構造に応じて適切な市 
販品をご使用ください。 

• 取付けは壁取付金具の長円巧上下各2個所 LU 上にバラ 
ンスよく行ってください。 



しっかりした 
取付面を確保 
してぐださい。 


テレビ取付金具をプラズマテレビ-液晶テレビに取付ける 


1 . プラズマテレビ-液晶テレビを水平な場所に置きまず。 

■テレビのパネルを傷つけないよラに、水平な場所に柔らかい巧などを敷さ、その上にプラズマテレビ- 
液晶テレビの正面（画面側）を下に向けて置いてください。 



みみ- 


みみ 




画面中む 


がホみ 


*9 


-€9-ィト 


王 


可 


みホを 


. ィト 




- 


液晶テレビ外形 


《822. 812.5 


壁面取付巧 20 X 12長円 （40 か所） 



9•の89 ’ の’一のの※ 


叫 WL L 


りののの’り9のの※ 


ra ’681. 


W 8 U 

ご S 


ブ。 8ブ W ブ9 
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2. プラズマテレビ-液晶テレビにスタンドや電源コード、ケーブル類び付いている場合はそれ5をはずしてくださし、。 

■スタンドびついている場合は、スタンド固定用のネジ4本 （a) をはずして、プラズマテレビ-あ晶テレビ 
からスタンドをはずしてください。 

■電源コード、ケーブル類をクランプからはずしてください。 

■プラズマテレビ-液晶テレビからネジ4本 （b) とフック2つをはずしてください。 

〔08/07/0已/〇已/03/0吕シ U - ズ) 


ネジ4本化) 
フック2個 



お願い 

はずしたネジおよびフックは、スタンドをお使いになる際に必要になりますので、大切に保管 
してください。 
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〔08/07/0巨/〇已 /03/0 吕シリーズむが) 


ネジ4本 （ b ) 



お願い 

はずしたスタンド固定ネジは、スタンドをお使いになる際に必要になりますので、スタンドと 
共に大切に保管してください。 
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3 .テレビ取付金具を取付ける 


08/07/0目/05/03/02シリーズのテレビにテレビ取付金具を取付ける場合 


対象機種 PDP 機種： P50-GP08, P46-GP08, P42-GP 日8, P 日日- XP 日；7, P46-XP0；7, P42-XP0；7, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP0 已， 
P42-XP 日己， P42-HP 日日， P50-XP03, P46-XP 日3, P42-XP 日3, P42-HP 日3, P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02 

①テレビに付属のアタッチント金具を M 6 X 16ネジ4本で取り付けてください。 

締め付けトルクは約 98 N • cm (lOkgf - cm ) としてください。 



取付巧位置 



P46-GP08 
P42 -白 P08 
P46-XP07 
P42-XP07 
P42-HP0 己 
P4 巨 - XP0 已 
P42-XP0 已 
P42-HP0 已 
P46-XP03 
P42-XP03 
P42-HP03 
P42-HR02 用 
P 己 0-GP08 
P50-XP07 
P 己 0-XP0 己 
P50-XP03 
P 己 0-XR02 
P 巳 0-XR02 用 


③テレビ取付け金具（左）に付いている><ンテナンス金具を取りはずしてください。 

付属のアタッチント金具にテレビ取付金具を M 6 X ] 6ネジ4本で取り付けてください。 

テレビ取付金具は（ち）と（左）がありますので、取付の際お間違いのないよラご注意ください。 
また、テレビ取付け金具に貼ってある注意文の向さをテレビの上ち向としてください。 



A 注意 

はずしたメンテナンス金具は、なくさないよラ 
大切に保管してください。 



A 警告 

取付けネジは本壁掛けユニット専用アタッチメント付属の M 6 X 16 ネジを使用してください。 
他のネジを使用ずるとテレビの故障や落下によるけび、損害、火災、感電の原因になりまず。 
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③プラズマテレビに電源コード、ケーブル類を配線してください。 

クランプと指定の位置に取付けたタイベース-結束バンドで止めてください。 


f P 50- GP 08, P 46- GP 08, P 42- GP 08, P 50- XP 07, P 46- XP 07, P 42- XP 07, P 42- HP 0 目?！ _ 

し阳 0- XP 0 己, P 46- XP 0 己, P 42- XP 0 巳, P 42- HP 05, P 50- XP 03, P 46- XP 03. P 42- XP 0 互 P 42- HP 03 ) GP 50- XR 02. P 50- HR 02. P 42- HR 02 ) 




A 注意 

P 已 0- GP 08, P 46- GP 08, P 42- GP 08, P 已 0- XP 07, P 46- XP 07, P 42- XP 07, P 42- HP 0 日， P 已 0- XP 0 己， P 4 己- XPO 己, 
P 42- XP 0 己， P 4 吕- HPO 己， P 已 0- XP 03, P 46- XP 03, P 42- XP 03, P 42- HP 03, P 己 0- XR 02, P 已 0- XR 02, P 42- HR 02 
にテレビ取付金具を取付けた場合、テレビ取付金具に付属するメンテナンス金具の使用はでさません。壁に設置する前にお、 
ず配線を行ってください。 

電源コード、ケーブル類は、たるみびないよラに配線してください。 


④テレビ取付金具の引掛け部を壁掛け金具の切欠き部に⑥下方向か日 M 日 X ] 日ネジ（壁掛けユニット付属） 2 本 
差し込んで弓階卜けてください。 でテレビ取付金具を固定してください。 



-] 己一 































































































シリーズのテレビにテレビ取付金具を取付ける場合 


対象機種 PDP 機種： P 50- XR 01. P 50- H 01, P 42- HV 01, P 42- HR 01, P 42- H 01, P 42- HR 1 OOCS . P 37- HR 0 1， 
P 37- H 01. P 37- HR 100 CS 

ミ夜晶機種： L 37- XR 01， L 37- X 01, L 32- HR 01, L 32- H 01， L 32- HR 100 CS 

※対象機種には、機種名末尾に"-1"、 "-2" などの付いた改良機種もありますび、八イフン番号無しの代表 
機種に読み替えてください。 

■初めに付属のスペーサーをネジ巧に合わせ取り付けてください。 

スペーサーを取り付けた後、テレビ取付金具を M 日ネジ4本で取付けてください。このとき PDP は M 6 x 2 已、液晶 
は M 日 X 30 のネジをお使いくださし、締付トルクは約日 8 N •巳 m ( lOk 邑 f •巳 m ) としてください。テレビ取付け金具は(も） 
と（左）びありまずので、取付の際お間違いのないよラごを意ください。尚、テレビ取付け金具（左）はメンテナン 

ス用金具付さでず。また、テレビ取付け金具に貼ってあるを意文の A の向さをテレビの上方向としてください。ネジ 
(巧）の位置は対応機種により異なりまず。 


テレビ取付金具 





A ま意 

参下記テレビを取付ける場合は必ず付属のスペーサーを取付けてご使用ください。 

P 已 0-XR0], P 已 0-H0], P42-HV01 , P42-HR01 , P42-H01 , P42-HR1 OOCS, P37-HR01 , 
P37-H01, P37-HR100CS, L37-XR01 , L37-X01 , L32-HR01 , L32-H01 , L32-HR100CS 

















































8000シリーズ、9000 (90) シリーズのテレビに取付金具を取付ける場合 


みゴ象機種； W 42 P - HR 9000, W 42 P - H 9000, W 42 P - HR 8000, W 42 P - H 8000, W 37 P - HR 9000, W 37 P - H 9000, 
W 37 P - H 90, W 37 P - HR 8000, W 37 P - H 8000, W 37 L - HR 9000, W 37 L - H 9000, W 37 L - HR 8000, 
W 37 L - H 8000, W 32 L - HR 9000, W 32 L - H 9000, W 3 吕 L - H 白0, W 32 L - HR 8000, W 32 L - H 8000 

■テレビ取付金具を M 6 X ] 日ネジ4本で取付けてください。締付トルクは約 98 N • cmdOkgf - cm ) と 
してください。テレビ取付け金具は（ち）と（左）びありまずので、取付の際お間違いのないようごミ主意く 
ださい。尚、テレビ取付け金具（左）はメンテナンス用金具付さです。また、テレビ取付け金具に貼ってあ 
るを意文のなの向さをテレビの上ち向としてください。ネジ（巧）の位置は対応機種により異なります。 



全ての機種に共通です。 


ネジ（巧) 


L32-HR0] 
L32-H01 
L32-HR100CS 
W32L-HR 9000 
W32L-H 9000 
W32L-H90 
W32L-HR 8000 
W32L-H 8000 
L37-XR01 
L37-X01 
W37L-HR 9000 
W37L-H 9000 
W37L-HR 8000 
W37L-H 8000 


W37P-HR 9000 
W37P-H 9000 
W37P-H90 
W37P-HR 8000 
W37P-H 8000 


P 已 0-XR0] 

P 已 0-H01 
P42-HV01 
P42-HR01 
P42-H01 
P42-HR100CS 
W42P-HR 9000 
W42P-H 9000 
W42P-HR 扫〇 00 
W42P-H 8000 
P37-HR01 
P37-H01 
P37-HR100CS 


用です。 


用です。 


用です。 




A 警告 


取り付けネジは本壁掛けユニットに 
付属の M 6 ネジを使用してください。 


01シ U - ズ 

PDP : 

M 6 X 2已ネジ 

;攸晶： 

M 6 X 30ネジ 

8000 

- 9000(90) シ U - ズ： 


M 6 X 16ネジ 


他のネジを使用ずるとプラズマテレ 
ビ-液晶テレビの故障や落下による 
けび、損害、火災、感電の原因にな 
りまず。 


(※〇1シ U —ズには付属のスペーヴー取付び必要です） 

(※〇2シ U- ズの取付け位置は (P14) をご覧ください） 

※対象機種には、機種名モ尾に ’’-1 V’-2’| などの付いた改良機種ちありますび、八イフンま号無しの代表機種に読み替えてください。 
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プラズマテレビ、液晶テレビの壁金具への取付け及び 
電源コードなどケーブル類の配 I 線 


A 注意 

P50-GP08, P46-GP08, P42-GP08, P 加- XPCI7, P46-XP07, P42-XPCI7, P42-HP06, P50-XP05, P46-XP0 已, P42-XP05, P42-HP05, 
P50-XP03, P46-XP03, P42-XP03, P42-HP03, P50-XR02, P50-HR02, P42-HR02 では、次①①か5 ⑦ までの作業はできません。 


■ 適用機種 

P 已 0- XR 0] , P 已 0- H 0] , P 42- HV 01, P 42- HR 0 1, P 42- H 01, P 42- HR 1 OOCS , P 37- HR 01, P 37- H 01, 
P 37- HR 1 OOCS , L 37- XR 01, L 37- X 01, L 32- HR 01, L 32- H 01, L 32- HR 1 OOCS , W 42 P - HR 9000, 

W 42 P - H 9000, W 37 P - HR 9000, W 37 P - H 9000, W 37 P - H 90, W 32 L - HR 9000, W 32 L - H 9000, W 32 L - H 90, 
W 42 P - HR 8000, W 42 P - H 8000, W 37 P - HR 8000, W 37 P - H 8000, W 37 L - HR 9000, W 37 L - H 9000, 
W 37 L - HR 8000, W 37 L - H 8000, W 32 L - HR 8000, W 32 L - H 8000 
(本機種はメンテンス金具をご使用でさまず。） 

①テレビ取付金具上部の弓 I 掛け部を壁金具上部の切欠きに差し込んで弓 I 掛けてください。この段階では下側の弓 I 掛け部 
は壁金具の下部の切欠さには差し込まないでください。 



③メンテナンス金具を固定している M 4 X 10 のネジをはずしてください。 


M 4 xl 0 ネジをはず 
してください。 



テレビ取付金具の 
引掛け部は、壁金 
具の切欠さに差し 
込んだ状態です。 


テレビ取付金具の 
引掛け部は、壁金 
具の切欠をに差し 
込まない状態です。 
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③ メンテナンス金具の先端を壁金具の切欠さ穴に差込み、 
⑨ではずした M 4 X 10 のネジで締めてください。 

④ 電源コードなどのケーブル類を配線してください。必要 
に応じてクランプで固定してください。 



メンテナンス金 
具を壁金具の切 
欠巧に差し込ん 
で、 M 4 xl 0 ネ 
ジで固定して< 
ださい。 


⑥電源コードなどのケーブル類の配線び終わりましたら、 
M 4 X 10のネジをはずしてメンテナンス金具の先端を壁 
金具の切欠さ巧からはずして③の状態に戻してください。 
⑥上部の弓唯卜け部はそのまま壁金具上部の切欠さに差し込 
んだままプラズマテレビ-液晶テレビを上方向に持ち上 
げてテレビ取付金具の下部の引掛け部を壁金具下部の切 
欠さに差し込んで弓唯卜けてください。 


A 警告 

テレビ本体を上方向に持ち上げてテレビ取付金具の下部 
の引掛け部を壁金具下部の切欠さに差し込む際に、上部 
の弓唯卜けび確実に弓唯卜かっている事を確認して作業して 
<ださい。 

テレビ本体を持ち上げ過ざると上部の引掛けび外れ、 
テレビ本体び落下してけびや事故の原因となりまずので 
ごを意願いまず。 

(テレビ本体を 20 mm LU 上持ち上げないでください。） 


⑦下方向から M 己 X 1日ネジ2本でテレビ取付金具と壁金具 
を固定してください。 



テレビ取付金具を 
M 己 XI 己ネジ2本 
で固定してくださ 
し、。 
























08/07/0 日/ 03/02 シリーズ使用時の取付時金具 

がお寸法 


壁面取付巧20 X 12長円 （40 か所） 


(03/02 シ IJ- ズ) 


450 


己50 


710 


2已〇 


08/07/05/03/02シリーズ L ソがの取付時金具 

がお寸法 


壁面取付巧^QX1^長円 (40 か巧） 
767 


臣 







外形ブ法 


(800 日シ U- プ） 

(吕000 . 90シ IJ- ス） 


已已〇 

710 



日立プラズマテレビ、液晶テレビ取付け対象製品 

A 寸法 ( mm ) 

B 寸法 （ mm ) 


P 已 0-GP08, P 已 0-XP07, P 已 0-XP0 已 

103.2 

400 


P 已 0-XP03 

103.2 

400 


P 已 0-XR02. P 已 0-HR02 

38.2 

400 


P 已 0-XR0]. P 已 0-H0] 

已 3. 2 

色 30 


P46-GP08, P46-XP07, P46-XP05 

召 3. 2 

400 


P46-XP03 

召 3. 2 

400 


P42-GP08, P42-XP07, P42-HP0 巨， P42-XP0 已， P42-HP0 已 

48.2 

400 

取付对象製品と 

P42-XP03, P42-HP03 

73.2 

400 

寸法表 

P42-HR02 

93.2 

400 


P42-HV0 1, P42-HR01.P42-H01 , P42-HR1 OOCS 

48.2 

色 30 


P37-HR01 , P37-H01 , P37-HR1 OOCS 

97.2 

色 30 


L37-XR01 , L37-X01 

召 6.4 

色 30 


L32-HR01 , L32-H01.L32-HR1 OOCS 

121 .2 

色 30 


\A/37P-HR 白 0001 VV37P-H 白 0001 W37P-H 白 0, W37P-HR8000, W37P-H8000 

1 17.2 

色 30 


\A/42P-HR 白 0001 VV4 吕 P-H 日 0001 W42P-HR8000. VV42P-H 召 000 

76.2 

色 30 


\A/32L-HR 白 0001 W32L-H9000, \A/32L-H 白 0, VV32L-HR 80001 VV32L-H 召 00 曰 

1 12.2 

色 30 


\A/37L-HR 白 0001 VV37L-H 白 000, W37L-HR8000, W37L-H8000 

76.8 

色 30 

質 量 

4.71< 呂（アタッチ方ント金具未使用時： 3.6kg) 

主な素材 

鋼板 

表面 処理 

黒色静電塗装 

角度調舊 

画面垂直固定 


この壁掛けユニットは日立コンシューマエレクト□ニクス 
株式会社の認定を受け、株式会社ド U —ム-ワールドび製 
造-販売するちのです。 


^巧す会社 


ド IJ ーム•つールド 

干 438-0203 静岡県磐田市平間14 3 8 
TEL (0 已 38) 曰 7- ] 66曰 


製品仕様 



の'寸9寸 


的装の 


ブ。 のブ W 寸的 

f 的'の6の 


QA04 己 22-® 


Printed in Japan (JE) 































































































































































